Karte des Deutschen Reiches. 
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Königreich Preussen: 
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Aufgenommen vom hönigl. Preuss. Generalsteib 7863-1864 recognoscirt 1883. 
Auflagedruck. 1915. 


Herausgegeben von der Kartogr-Abtheilung der Konigl. Preuss. Landes -Aufnahme. 


(Neue. Ausgabe 1888 ) 
Maßstab 00000 der natürl. Länge. 
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Vervielfältigungsrecht vorbehalten. 


Die Zahlen geben. die Höhen: über Normal-Null in Metern: an: 
Im Gradnetz der Landesaufnahme liegt Greenwich 17'39 576 


östlich von Ferro. 


